ஆன்‌ இரண்டாம்‌ மாடிக்கு செல்ல லிஃப்ட்‌ தேடும்‌ யாத்ரீகர்களுக்கு 
இமயமலையின்‌ எவரெஸ்ட்டை ஏறித்‌ தொட உள்ளூர லட்சியமே உண்டு. 

அச்சுறுத்தும்‌ அபார உயரமும்‌, அடர்ந்த வேகத்தில்‌ கரைந்து செல்லும்‌ 
பனியும்‌ நடுக்கத்தை டன்‌ கணக்கில்‌ மனதில்‌ கிடுகிடுவென கிளப்பினாலும்‌ 
எவரெஸ்ட்டின்‌ கிளாமரே தனி. 
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2015ம்‌ அண்டு நேபாளத்தில்‌ 
நடந்த 7.8 ரிக்டர்‌ நிலநடுக்கத்‌ 
திற்குப்‌ பிறகு எவரெஸ்ட்டின்‌ 
உயரத்தை அளக்க இந்திய அர 
சின்‌ சர்வே ஆஃப்‌ இந்தியா முடி 
வெடுத்துள்ளது. இவ்வமைப்பு 
தொடங்கப்பட்டு இந்த அண்‌ 
டோடு 250 அண்டுகளாகின்றன. 

“எவரெஸ்ட்டை கடைசியாக 
நாம்‌ அளவிட்டது 1855ம்‌ அண்டு. 
உயரம்‌ 29,028 அடி (8,848 மீ). 
நேபாளத்தின்‌ நிலநடுக்கத்திற்குப்‌ 
பிறகு, எவரெட்ஸ்டின்‌ உயரம்‌ 
மாறியிருக்க வாய்ப்புகள்‌ உண்டு 
என ஆராய்ச்சியாளர்கள்‌ பலரும்‌ 
கருதுகின்றனர்‌. 

எனவே சர்வே ஆப்‌ இந்தியா, 
எவரெஸ்ட்டின்‌ உயரத்தை கணக்‌ 
கிட்டு அவர்களின்‌ சந்தேகங்‌ 
களைத்‌ தீர்க்கவிருக்கிறது. தவிர, 
பூமியின்‌ தட்டுகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
மாறுதல்களையும்‌ இதன்மூலம்‌ 
அறிய முடியும்‌...” என்கிறார்‌ 
சர்வே ஆப்‌ இந்தியாவின்‌ இயக்‌ 
குநரான சுவர்ண சுப்பாராவ்‌. 

பல்வேறு அனுமதிகள்‌ பெற்று 
விட்ட நிலையில்‌ நேபாளத்தின்‌ 
ஆய்வு அதிகாரியிடம்‌ ஒப்புதல்‌ 
பெற்று இரண்டு மாதங்களில்‌ 
பணி தொடரங்கவிருக்கிறது. 

இந்நிலையில்‌ பனி சூழ்ந்த 
எவரெஸ்ட்டின்‌ உச்சியில்தான்‌ 
முதன்முதலில்‌ அதன்‌ உயரத்தை 
ரட்ட. 


ரின்‌ உழை ப்பு ம்‌ மறைக்கப்பட்டி 


|| 


ருக்கிறது என்ற அதிர்ச்சிகரமான 
உண்மை வெளியாகி இருக்கிறது. 


1800ம்‌ ஆண்டு மைசூர்‌ 
போரில்‌ ஆங்கிலேயர்கள்‌ திப்பு 
விடம்‌ தோற்ற சமயம்‌. ஆங்கிலேய 
நில அளவையாளர்‌ வில்லியம்‌ 
லாம்ப்டன்‌, இந்தியாவை அள 


CE 


விடும்‌ பணி ்‌ . 5 ன்‌ 
a - 201 ம்‌ ஆணடு நேபாளத்தில்‌ 


கிந்தியக்‌ கம்பெனி நடந்த 7.8 ரிக்டர்‌ 
யிடம்‌ முன்வைத்‌ 


தார்‌. இந்தியாவை நிலநடுக்கத்திற்குப்‌ பிறகு எவரெஸ்ட்ழன்‌ 
காலனியாக மாற்றும்‌ உயரத்தை அளக்க இந்திய அரசின்‌ 


பட்சத்தில்‌ நாட்டை ப்‌ EY, ல்‌ 
ரவ ராக்‌ இந்தியா முழவெடுத்துள்ளது 


வ 


DS 
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ஜார்ஜ்‌ எவரெஸ்ட்‌ 
அளவிடுவது தேவையாயிற்றே! 

1802ம்‌ அண்டு கன்னியாகும 
ரியை ஒரு புள்ளியாகக்‌ கொண்டு 
ஹைதராபாத்‌ உள்ளிட்ட பகுதி 
களை முக்கோணமாக உருவகப்‌ 
படுத்தி அதன்‌ அடிப்படையில்‌ 
அளவிடும்‌ பணி தொடங்கியது. 
1823ம்‌ அண்டு லாம்ப்டன்‌ இறந்த 
பின்‌ அவரது உதவியாளரான 
ஜார்ஜ்‌ எவரெஸ்ட்‌ (இவரது 
பெயரின்‌ பிற்பகுதி எவரெஸ்ட்‌ 
தான்‌!) சர்வே ஆஃப்‌ இந்தியா 
வின்‌ தலைவரானார்‌. 1841ம்‌ 
ஆண்டு தியோலைட்‌ என்ற 
அளவிடும்‌ கருவியில்‌ பல்வேறு 
மாற்றங்களை ஏற்படுத்த நில 
கணக்காய்வு நிறைவு வேகமாக 
பூர்த்தி அடைந்தது. இதுவொரு 
வரலாற்று சாதனை. 

சர்வே ஆஃப்‌ இந்தியாவின்‌ 
அலுவலகத்தை உத்தரகாண்‌ 
டின்‌ டேராடூனில்‌ அமைத்து 
ருந்தார்‌ ஜார்ஜ்‌ எவரெஸ்ட்‌. 
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இவருக்குப்‌ பிறகு இப்பதவிக்கு 
வந்த ஆண்ட்ரூ ஸ்காட்‌ வாக்கி 
டம்‌, கணிதவியல்‌ வல்லுநரான 
ராதாநாத்‌ சிக்தார்‌ என்ற வங்‌ 
காள இளைஞர்‌, எவரெஸ்ட்டின்‌ 
உயரத்தை, தான்‌ முன்னமே 
கண்டுபிடித்துவிட்ட தாக அறி 
வித்தது இன்று வரை தீராத சர்ச்‌ 
சையாக இருந்து வருகிறது. 
சிக்தார்‌ பணியிலிருப்பது 
கொல்கத்தாவின்‌ சர்வே ஆஃப்‌ 
இந்தியா அலுவலகத்தில்‌ 
என்னும்போது இது எப்படி சாத்‌ 
தியம்‌ என “The Great Arc: The 
Dramatic Tale Of How India Was 
Mapped And Everest Was Named’ 
(2000) என்ற நூலில்‌ ஜான்‌ கே 
எழுப்பிய கேள்வி வரலாற்று 
ஆய்வில்‌ அனல்‌ கிளப்பியது. உண்‌ 
மையில்‌ நடந்தது என்ன? 
புறக்கணிக்கப்பட்ட இந்தியர்‌! 
1847ம்‌ அண்டு அண்ட்ரூ வாக்‌, 
சர்வே அஃப்‌ இந்தியாவின்‌ தலை 
வராகஇருந்தபோது இமயமலைத்‌ 
தொடரின்‌ கஞ்சன்‌ ஐங்கா சிகரமே 
உச்ச உயரம்‌ என்று கூறப்பட்டு 
வந்தது. 1852ம்‌ அண்டு சிக்தார்‌, 
எவரெஸ்ட்‌ சிகரத்தை (Peak XV) 
ஆய்வு செய்து அளவிட்டு அதன்‌ 
உயரத்தைக்‌ கூறினார்‌. அதிகார 
பூர்வமாக இது அறிவிக்கப்பட்ட 
அண்டு 1856 மார்ச்‌ மாதம்‌. 
சரி, யார்‌ இந்தராதாநாத்‌ சிக்தார்‌? 
1831ம்‌ அண்டு, திரிகோண 
வியல்‌ விதியில்‌ தேர்ந்த 
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பலன்‌ பெற்றோர்‌ பாறராட்டுகிறார்கள்‌! 
கால்‌ மூட்டு வலி 


நான்‌ கடந்த 5 வருடங்களாக கால்‌ மூட்டுவலியால்‌ அவதிப்பட்டு வந்தேன்‌. வீட்டு வேலை கூட 
செய்யமுடியாது. ஸ்கேன்‌ எடுத்துப்‌ பார்த்ததில்‌ அறுவைசிகிச்சை செய்ய வேண்டும்‌ என்று சொன்னார்கள்‌. 
எனக்கு பயமாகி விட்டது. பிறகு டி.வி. மற்றும்‌ புத்தகத்தின்‌ மூலம்‌ ரப்பானி வைத்தியசாலாவின்‌ 
விளம்பரத்தைப்‌ பார்த்தேன்‌. நேரில்‌ வந்து ரப்பானி வைத்தியசாலாவில்‌ நான்‌ சிகிச்சை பெற்றேன்‌. 
நான்‌ தற்போது முழுமையாக மிகவும்‌ குணமடைந்து எல்லா வேலைகளையும்‌ செய்கிறேன்‌. 

- திருமதி.சந்திரா, ஆவடி, சென்னை. 


கால்‌ மூட்டு வலி, எவரிகோஸ்‌எவயின்‌ 


மூட்டு தேய்மானத்தால்‌ தினமும்‌ கடுமையான மூட்டுவலி, அத்துடன்‌ வெரிகோஸ்வெயின்‌ பிரச்சனையால்‌ 
காலில்‌ இரத்த ஓட்டம்‌ தடைபட்டூ நான்‌ மிகவும்‌ தாங்கமுடியாத வலியால்‌ அவதிப்பட்டேன்‌. உட்கார, 
எழுந்திருக்க முடியாது. வீட்டு வேலைகள்‌ கூட செய்ய முடியாது. அதன்பிறகு டி.வி. மற்றும்‌ 
புத்தகத்தின்‌ மூலம்‌ ரப்பானி வைத்தியசாலாவின்‌ விளம்பரத்தைப்‌ பார்த்தேன்‌. நேரில்‌ வந்து சிகிச்சை 
பெற்று பலன்‌ அடைந்தேன்‌. இப்போது நான்‌ எல்லா வேலைகளையும்‌ செய்கிறேன்‌. 

- திரு.ரவிச்சந்திரன்‌, பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, சென்னை. 


சோரியாசிஸ்‌ 


நான்‌ கடந்த 15 வருடங்களாக சோரியாசிஸ்‌ நோயால்‌ அவதிப்பட்டேன்‌. வெளியே போக முடியாது. 
உடலெங்கும்‌ நமச்சல்‌, அரிப்பு. பல டாக்டரிடம்‌ சென்றும்‌ பலன்‌ கிடைக்கவில்லை. பிறகு டி.வி. மற்றும்‌ 
புத்தகத்தின்‌ மூலம்‌ நான்‌ ரப்பானி வைத்தியசாலாவின்‌ விளம்பரத்தைப்‌ பார்த்தேன்‌. நேரில்‌ வந்து 
சிகிச்சை பெற்றேன்‌. பின்பு சோரியாசிஸ்‌ நோய்‌ முழுவதுமாக குணமாகிவிட்டது. இப்போது எனக்கு 
எந்த குறையும்‌ இல்லை. 

- திருமதி.மோகனா, பெரம்பூர்‌, சென்னை. 


முடக்குவாதம்‌ 


நான்‌ கடந்த 4 வருடங்களாக முடக்குவாத நோயால்‌ அவதிப்பட்டு வந்தேன்‌. நான்‌ தினமும்‌ உச்சந்தலை 
முதல்‌ உள்ளங்கால்‌ வரை வலியினால்‌ அவதீப்பட்டேன்‌. என்னால்‌ கீழே உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியாது. 
நடக்கவும்‌ முடியாமல்‌ மிகவும்‌ ரொம்ப சிரமப்பட்டேன்‌. பிறகு டி.வி. மற்றும்‌ புத்தகத்தின்‌ மூலம்‌ நான்‌ 
ரப்பானி வைத்தியசாலாவின்‌ விளம்பரத்தைப்‌ பார்த்தேன்‌. பிறகு நான்‌ ரப்பானி வைத்தியசாலாவிற்கு 
நேரில்‌ வந்து டாக்டரிடம்‌ சிகிச்சை பெற்றேன்‌. இப்போது எனக்கு எந்தவித பிரச்சனையும்‌ இல்லை. 
- திரு.நாராயணசாமி, அரக்கோணம்‌. 


கை, கால்‌ வாதம்‌, மூளை வளர்ச்சீக்குறைவு, மூலம்‌, நரம்புத்தளர்ச்சி, பாலினகுறையாடு, யானைக்கால்‌ 
வியாதி, காக்காய்‌ வலிப்பு போன்ற சகல வியாதிகளுக்கும்‌ சீறந்த சீகச்சை அளிக்கப்படும்‌. 


தென்னிந்தியாவின்‌ புகழ்வபற்ற யுனானி மருத்துவர்‌ 
டாக்டர்‌ ஹக்கீம்‌ 5... சையத்‌ சத்தார்‌ ரப்பானி வைத்யசாலா, 
புது எண்‌.139, ப.எண்‌.65, டாக்டர்‌ பெசள்ட்ரோடு, மீர்சாகீப்பேட்ட மார்க்கெட்‌ அருகில்‌, 
இராயப்பேட்டை, சென்னை-600 014. போன்‌: 28476969, 28470874, 
பார்க்கும்‌ நேரம்‌ : காலை 9 மணி முதல்‌ 2 மணி வரை. ஞாயிறு விடூமுறை 
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ie ்‌ ்‌ வேல | திங்கள்‌ முதல்‌ வெள்ளி வரை - காலை 9.80 மணிக்கும்‌, | திங்கள்‌ முதல்‌ சனி வரை 
திங்கள்‌ முதல்‌ வெள்ளி வரை £௦! - இனமும்‌ மாலை | மாலை - 6 மணிக்கும்‌, புதன்‌ மற்றும்‌ வியாழன்‌ - இரவு | காலை 900 முதல்‌ 930 வரை 
காலை 8.80 முதல்‌ 9.00 வரை [444885  $மணிக்கு 11.00 மணிக்கு மற்றும்‌ சனி - மாலை 5 மணிக்கும்‌. 


மாதந்தோறும்‌ டாக்டர்‌ சையத்‌ சத்தாரின்‌ யுனானி மருத்துவமாத இதழ்‌ கடைகளில்‌ கேட்டு வாங்குங்கள்‌. 


1767ம்‌ ஆண்டு சர்வே ஆஃ ப்‌ இந்தியா தொடங்கப்பட்டது. திரிகோணவியல்‌ 
ஹு நாடு முழுவதும்‌ அளக்கப்பட்டது. 1950ம்‌ ஆண்டு இந்தியாவில்‌ 
5 இயக்குனரக பிரிவுகளாக செயல்பட்ட சர்வே ஆஃப்‌ இந்தியா, இன்று 22 
இயக்குனரகங்களாக நாடு முழுவதும்‌ செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியா 
முழுவதும்‌ 3 டிஜிட்டல்‌ சென்டர்களை அமைத்து நிலப்பரப்பு குறித்த தகவல்‌ 
தரவுத்தளங்களை உருவாக்கி பராமரித்து வருகிறது சர்வே ஆஃப்‌ இந்தியா. 
‘Geodetic and Research Branch’, “Indian Institute of Surveying & Mapping’ 
ஆகியவை இதன்‌ துணை நிறுவனங்களாகும்‌. 


இளைஞரைத்‌ தேடி வந்தார்‌ 
ஜார்ஜ்‌ எவரெஸ்ட்‌. அப்போது 
இருந்த டைட்லர்‌, தம்‌ மாணவ 
ரான ராதாநாத்தை சிபாரிசு 
செய்தார்‌. உடனே திரிகோண 
ஆய்வில்‌ கணக்காய்வாளராகப்‌ 
பணியில்‌ சேர்ந்த ராதாநாத்துக்கு 
மாதச்‌ சம்பளம்‌ ரூ.30 என நிர்ண 


யிக்கப்பட்டது. 

புவி பகுப்பாய்வில்‌ விரை 
விலே பாயும்‌ புலியான ராதா 
நாத்‌, பல பகுதிகளை தானே 
அளக்கத்‌ தொடங்கியபோது, 
டேராடூனில்‌ சிரோன்ஞ்‌ பகுதி 
யில்‌ பணியிலிருந்தார்‌. Peak XV 
(எவரெஸ்ட்‌ சிகரம்‌) மீது அதிக 
ஆர்வமாக அதனை அளவிட 


= 


கணக்காய்வுப்‌ பணியை விட்டு 
துணை கலெக்ட்ராகப்‌ பணி 
மாறிச்‌ செல்ல விரும்பினார்‌. 
அனால்‌, அப்படிச்செல்ல மேலதி 
காரியான தன்னுடைய அனுமதி 
தேவை என ஜார்ஜ்‌ எவரெஸ்ட்‌ 
தடைபோட்டார்‌. 

புறக்கணிப்பும்‌, அங்கீகாரமும்‌! 

1851ம்‌ அண்டு கல்கத்தாவிற்கு 
பணிமாறுதலான சிக்தார்‌, மூத்த 
கணக்காய்வாளரானார்‌. பின்‌ 
னர்‌ வானிலை ஆராய்ச்சித்‌ 
துறையின்‌ கண்காணிப்பாளராக 
புரொமோஷன்‌ பெற்றார்‌. பார 
மானி அளவீடு மூலம்‌ 32 டிகிரி 
பாரன்ஹீட்‌ அளவு வரை கண்‌ 
டறிந்தது இவரது முக்கியமான 
கண்டுபிடிப்பு. 

சிக்தார்‌ எவரெஸ்ட்்டின்‌ உய 
ரத்தை முன்னமே கண்டுபிடித்து 


| 


எத்தனை பேர்‌? 


அளவிடப்படும்‌ எவரெஸ்ட்‌ 
குறித்த 4,800 வரைபடங்களை 
தேசிய வரைபட ஏஜன்சி இணை 
யத்தில்‌ இலவசமாக வெளியிட 
விருக்கிறது. டவுன்லோட்‌ செய்ய 
ஆதார்‌ எண்‌ தேவை. 
ஆய்வுக்குழுவினர்‌ 
எண்ணிக்கை - 30 
எவரெஸ்ட்டை அளவிடுவதற்‌ 
கான தொகை - ரூ.5 கோடி 
ஆய்வுமுறை - ஜிபிஎஸ்‌, 


சாட்டிலைட்‌. 


NSS 


(| 


ஆ 
ட 
| 
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ஊக Antonella என்கோ 


அட்டமா கட்டு கு உட்டு ஐ ரூ ல்க கட்ட. 


உள்ளூர்‌ பெயரில்‌ குறிப்பிட்டிருந்‌ 
ததை கவனத்தில்‌ கொள்ளாமல்‌ 
அச்சிகரத்தை கண்டுபிடித்ததாக 
ஜார்ஜ்‌ எவரெஸ்ட்டின்‌ பெயர்‌ 
முன்மொழியப்பட்டு அவரது 
பெயரின்‌ பிற்பகுதியை அந்த சிக 
ரத்துக்கு ஆண்ட்ரூ வாக்‌ சூட்டி 
னார்‌. எனவே “எவரெஸ்ட்‌” என்ற 
பெயரே இன்று வரை நிலைத்தி 
ருக்கிறது. 

ஆனால்‌, அதன்‌ உயரத்தை 
உண்மையில்‌ அளந்த ராதா 
நாத்‌ சிக்தாரின்‌ பெயர்‌ மெல்ல 
தேய்ந்து வரலாற்றில்‌ மறைந்தே 
போனது பெரும்‌ சோகம்‌. 

இப்போது எவரெஸ்ட்டின்‌ 
உயரத்தை அறியும்‌ ஆய்வு நடை 
பெறவிருக்றெது. இந்தச்‌ சூழலில்‌ 
வரலாற்றில்‌ இருந்து மறைக்‌ 
கப்பட்ட ராதாநாத்‌ சிக்தாரை 
நினைவு கூர்ந்து அவரது உழைப்‌ 
புக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கு 
வதே சரியாக இருக்கும்‌. ஓ 


